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JH-RV11/JH-RVB1 ECHONET Lite AIF 認証 登録 番号 


「 高 度 エ ネル ギー マネ ジメント 」 の 要求 事項 を 満た す 当社 対象 HEMS は 、 
クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (H-RV11/JH-RVB1) で す 。 
HEMS コン トロ ー ラ (JH-AG01) は 対象 外 で す 。 


製品 ATF 認証 登録 番号 
家庭 用 エア コン MZ-000067 
ヒー ト ポ ボ ポンプ 給湯 機 (エコ キュ ー ト 等 ) MZ-000068 
蓄電 シス テム MZ-000167 
瞬間 式 給 湯 器 (エコ ジョ ー ズ 等 ) MZ-000168 


@「 高 度 エ ネル ギー マネ ジメント 」 の 要求 事項 を 満た す た め に は 、 当 社 製 HEMS と 組み 合わ せ て 導入 する 機器 も ECHONET Lite AIF 認証 を 取 


得 し て いる 必要 が あり ます 。 当 社 接続 確認 済み 機種 一 覧 の うち 、 該 当 する 機器 は 各 メ ー カ ー に お 問い 合わ せく だ さい 。 


醒 


電 シ ステ ム の 登録 機種 に つい て は 、SII ホー ムペ ー ジ を ご 確認 くだ さい 。 


関連 リン ク 
・ 事 務 局 一 般 社団 法人 環境 共 創 イニ シア チ ブ 
コー ギ w トコ ッ ルソー ジア ム ホー ムペ = シシ 


py COCORO ENERGY 接続 確認 済 機器 一 覧 の TOP ペー ジ は こち ら 


